18.; 


1150  913 


30S3  713 


MOMTl-LY  OPERATING  EXPErsnTlJRE  FOR  Tl-E  1st  QUARTER  BSCED  30  SHTEIVBER  2010 


Tot^  Ncrthem  Cape 


3122  oie 


3122  016 


28.19 


216782 


374084 


2901861 


